Mgr. Stefan Sternalski 


emer. naczelnik Urzędu Skarbowego 


przeżywszy lat 62, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 9 maja 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę dnia 12 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd 


zaprasza stroskana = 
Rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawiene zostanie w sobotę dnia 12 b. m. o godzinie 8'/, rano w kościele OO. Dominikanów, 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ” 
KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 14. 
Kraków, ul. Mikołajska 5. — Telefon 140-47 


